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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πορτοχελίου αριθ. 15 . 1 
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Νάξου αριθ. 18 . . . 2 
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Ζακύνθου αριθ. 15 3 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/77/89 (1) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πορτοχελίου αριθ. 15. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Αργολίδας αριθ. 2146/17.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Πορτοχελίου που 
μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πορτοχελίου 
αριθ. 31311/02/89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζο¬ 
νται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Πορτο¬ 
χελίου αριθ. 15. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 
ΑΡΙΘ. 15 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 


ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται, από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτέ αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ · " ' /V 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 
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1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α’ ή Β’ σε Δ/—. 

. 4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α’ σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Τπεύθυνος πλοίου: _ 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 


Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από. τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
' με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕΟΚ ΕΙ8Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 
Αρχή. 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί- 

' στοίχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ). το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΒΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 


(ΙΝΊΈΒΝΑΤΙΟΝΛΕ Α88001ΑΤ10Ν ΟΕ ΡΟΚΤ3 ΑΝϋ ΗΑΒΒΟΒ3), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο- 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και ^ο πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/£. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(3ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΚ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της,νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πορτοχελίου 
(ΦΕΚ 392/778 Β') καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου. όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

Υποπ/ρχος Γ. ΒΟΥΡΕΚΑΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

"Ονομα πλοίου: ... 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: .. 

Ημερομηνία Άφιξης: ..·..... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:., 

Είδος φορτίου:... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 0 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. "Οταν κάποια ερώτηση'δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. · 

(□) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί "Ελεγχοι 
(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

ΑΤΟ Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ϋΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ ' 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 


□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□’ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ ■ 

□ 


□ 

□ ; 


□ 



ο 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Λ 

* 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό, στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 

Γ1 

Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν άλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 





κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

' □ 

□ 


Γ2 

Γ3 

Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμό γιά χρήση; 

. Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα- 

□ 

□ 



νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 


Γ4 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

□ 



Γ5 

Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

□ 

□ . 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

■ Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αέριου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Πλοίο 

Εγκ/ση 

Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; 

Ναι/Όχι 


Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; 

Ναι/Όχι 

Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 


Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . . 
Βαθμός . . 
Υπογραφή 


Όνομα . . . 
Θέση . . . . 
Υπογραφή 


Ώρα . 

Ημερομηνία 
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ΑρρεηοΙϊχ 

5ΗΙΡ/8ΗΟΗΕ 5ΑΕΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


ΞΗίρ’δ Νβηιε:....... 

ΒογιΒ: ...... ... 

ϋ&Ιβ οί Ατπνβΐ: .... ΡογΙ: . 

0&Γ£θ Ιγρε:.η.....Τίηιε οί Ατπνοί: . 

ίΝδΤκυσποΝδ εοβ οομρεετιον 

Ιη 0Γ(1βΓ Ιο Βε§ίη ιΗε ορβΓ&Ιίοηβ ίΐ ϊβ ΓβςυΪΓβά ε 11 ςυββΐίοη Ιο ΒεοηδίνεΓ βά 3\νίεπη8ΐίνε1γ.ΕΫΙ . Ιί 3η αίίίπηβΐίνε βηβννεΓ ίδ ηοΐ ροδδίΒΙε, ΐΗε 
Γβββοη δΗουΙά Ββ §ίνεη βικί β^τεεπιεπί ΓββοΗειί υροη βρρΓορπβΙε ρΓεεαυίίοηβ Ιο Βε (3ΐςεη ΒεΙινεβη ιΗε βΗϊρ βηο) ΐΗε Ιεηηίη&Ι. ΤΙ^ΗεΓε 3ηγ ςυεβ- 
Ιϊοπ8 Ϊ3 ηοΐ εοηβϊάεΓει! Ιο Βε βρρΙίοβΒΙε 3 ηοίε Ιο ΐΗαΙ είίεοί βΗουΙά Βε ίηδεΓίει! ϊη ιΗε γ8ιπ3γ1ι 8 εοΐυιτιη. 

Ιί ίδ ενΐάεηΐ ΐ(ΐ3( ενειγ ΓεβροηδίΒΙε ρεΓΒοη ννΗο δίξηδ ΐΒε (1εεΐ3Γ3ΐίοη 31 ιΗε εηιΐ οί ιΗε εΒεοΙ< ΙίδΙ Η38 ιΗε ΓεβροηβϊΒΐΙϊΐγ οίηγ ίοΓ ΐΒε ΙϊεΜ Ηίδ 
εοΓηρεΙβηεγ, ιΗβΙ ίδ ιΗε δΗίρ ογ βΗοΓε ίηβώΐβΐίοη. Ιη δρίΐε οί ΐΗίδ οηε 03η Ηβε Γεηΐ3Γΐ(8 ογ ΓεβεΓνβΐίοηβ ϊη ίϊεΙΗκ ννΒίεΒ 3Γε ηοΐ οί Βϊδ οοπιρείεηογ. 

(1—1) “ ιΗε ρΓεβρηεε οί ΐΗίδ βγσιΒοΙ ίη ιΗε εοΐυιηηδ «δΗίρ» αη<1 «Ιβπηίηβΐ» ΐπιΒεβίεβ ΐΗβΙ οΗεοΙίδ δΗοΙΙ Βε ε3ΓπειΙ οιιΐ Βγ ΙΗε ρβΓίγ εοηεεΓηειΙ. 

ΤΗβ ρΓ88εηεε οί ιΗε ΙεΙΙεΓδ Α 3ηά Ρ ϊη ιΗε εοΐυτηη «Εοιίε» ίηεΐίεβίβδ ιΗε ίό11ο\νίη§: 

Α — ΤΒε Γηεηΐϊοηειΐ ρΓοοεάιίΓΟδ 3η<1 3£Γ8ειηεηΐ8 βΗβΠ Βε ΐη \νπΐίη§ 3ηϋ βί^ηεά Βγ ΒοΐΒ ρβΓίίβδ. 

Ρ — Ιη ιΗε 0388 οί 3 ηε§3ΐίνε βηδίνεΓ ιΗε ορεΓ3ΐίοη δΗαΙΙ ηοΐ Βε οβιτίειί ουί ννΐΐΗουΙ ιΒε ρεπηίδδίοη οί ιΒε ΡογΙ ΑιιΐΗοπΙγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΕ Ιίςοίάδ - ΟεηβΓβΙ 


Α1 Ιδ ιΒε δΚίρ δβειίΓεΙγ ΓηοοΓ8<Ι? 

Α2 Αγο επιεΓβεηεγ Ιοννίη§ ννίτεβ εοπΓεείΙγ ροδϊΐίοηε(1? 

Α3 Ιδ ΐΗεΓε δβίβ βεεεδδ ΒεΙννεεη βΗϊρ 3η<1 δΒοΓε? 

Α4 Ιδ ιΗε βΒίρ τεβάγ Ιο πιονε ιιηεΙβΓ ίΐδ ο\νη ρο\νεΓ? 

Α5 Ιδ (ΒεΓε βη είίβοΐίνε οΙεοΗ ννβοΗ ίη βΐΐεηιΐ3ηοε οη Βοβπί βη<1 βάεςυβίε 
δυρεΓνίδίρη οη ιΗε Ιεπτώΐ3ΐ βηά οη ιΗε δΗίρ? 

Α6 Ιδ ιΗε οξτεειΐ δΒίρ/δΒοΓε οοπιιηυηίο3ΐίόη δγδίεηι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Η3νε ρΓοοεοΙιίΓεδ ίοΓ οβΓ§ο, ΒυηΗετ αηιί ΒαϋβδΙ Ββηάΐίηβ Βεεη 8§τεε(1? 

Α8 Η33 ιΗε βιηβΓββηον δΗυΙ 8οννη ρΓΟοειίιίΓε Βεεη 3 §τεε<ί? 

Α9 Αγ 6 Πτε Βοδεδ οηά ΓίΓε Γι§Β(ίη@ εςυίρηιεηΐ οη Βοβπΐ 3η<1 βδΗοΓε ροδί- 
όοηβά 3η(1 Γβ3<ίγ ίοΓ ίπιπιεοΐίβίε ϋδε? 

Α10 Αγο ο3γ§ο βηιί ΒυηΗετ Ηοδεδ/βπηδ ίη §οοά οοηάίΐίοη 3 η(Ι ρΓορβΓίγ 
Π{ 5 §ε <1 βηά, ννΚεΓε βρρΓορήβίε, οεΓίίίίοβίεδ οΒεο 1 ίεά? 

Α11 Ατε δουρρεΓδ βίίεοΐίνεΐγ ρ1υ§§βο) 3η8 8πρ ΐΓ3γδ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΗ οη 
Βοβίτΐ 311(1 3δΒθΓβ? 

ΑΙ2 Αγ€ ιιηιΐδεά 03Γ§ο ζηά ΒιιηΗβΓ οοηηεοιίοηδ ίηο1υ«1ίη§ ιΗε βΙβΓη (ϋδ- 
. οΗ3Γ§ε Ιίηε, ίί Πιίειΐ, ΒΙίΐη1οεο1? 

Α13 Αγο 883 3ηά ονεΓΒοβπΙ (ϋδοΙΐ3Γ§ε νβίνβδ, ννΒεη ηοΐ ίη υβε, οΐοδεεί οηιί 
ΐ3δΗεά? 

Α14 Αγ 6 311 03Γβο 3η<1 ΒηηΙίεΓ ΙαηΙί 1ί<1δ ο1θ5β(Ι? 

Α15 Ιδ ιΒε 3§τεεά Ιβηΐς νεη1ίη§ δγδίεηι Βείη^ υδε<1? 

Α16 Ατε Ιιβηοΐ ΐοΓοΚεδ οί 3η 3ρρΓονε(1 ΐγρε? 

Α17 Αγο ροτΙαΒΙε νΗΓ/ΙΙΗΕ ΐΓβηδοείνεΓδ οί 3η 3ρρΓονειΙ Ιγρε? 

Α18 Αγο (Βε δΗίρ’δ ηιβίη τβάίο ΐΓ3ηδηιίΗεΓ ηεΓίβΙδ ε3ΓΐΗε8 3η8 Γβ83Γ5 
δίνίΐοΚβά οίί? .. .. 

Α19 Αγο εΙεοίΓΪε οβΒΙεδ Ιο ροη3Β1ε εΐεοίποοί εςυίρηιεηΐ άίδοοηηεοΐεά ίΓοπι 
ρο\νεΓ? 

Α20 Αγο βΙΙ εχίετηβΐ 8 οογ 8 βηά ροΓίδ ίη ιΒε βιηίάδΗίρδ βοοοπιηιοιίβΐίοη 
ο1θ3βά? 

Α21 Αγο βϋ εχΐβοηβΐ γΙοογ .8 3η8 ροΓίδ ίη ιΗε 3ίΐ8Γ 3οοοπιπιο83ΐίοη Ιββάίη^ 
οηΐο ογ ονεΓΐοοΙςίη§ ιΗε ΐ3ηΕ οΐβοίς ο1οδε8? 

Α22 Αγο 3 Ϊγ οοη<ϋΐίοηίη$5 ϊηΐβΐίεδ ννΒίοΒ ηιβγ ρβιτηίΐ ιΒε εηΐΓγ οί 03Γ§0 ν 3 - 
ρΟΙΙΓδ θ1θδεά? 

Α23 Αγο ννίηάονν-Ιγρβ 3ΐτ οοη8ίΐίοηίη§ υηίΐδ 8ίδοοηηεο1ε8? 

Α24 Αγ 6 8ΓηοΙ<ίη§ ΓεςυΪΓεηιεηΐδ Βείη§ οΒδεΓνε8? 


ίΗίρ 

Τβπηί- 

ηβΐ 

Οοάβ 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ ■ 

□ 


□ 


Ρ 

□ ' 

□ 


□ 

• ' □ 

Α 


□ 

■ Α 

□ ' 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

■ □ 

- — 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

. □ 

Α 

□ 

' □ 


□ 

□ 


□ 



□ ' 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

■ □ 


□ 

□ 



ΚεπιβΓίίδ 
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Α25 Αγ 6 ΐΗε ΓβςμΪΓ6ηιβηΐ8 Γογ ΐΗε υδβ οί §&11εγ 3ηά οίΚεΓ οοοίίίη^ βρρίί- 

βΠΟβδ 1)61118 θΒδ6Γν6(1? 

Α26 Αγ 6 ηβΐιεοί 1ί§Ηΐ ΓεςυΪΓεπιεηΙβ 1 > 6 ίη 8 ο1)δ6Γν6ί1? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονίδϊοη Γογ αη εηιει^εηεγ εβεβρε ροδδί1ιί1ίΐν? 

Α28 Αγ 6 βυίΠείεηΐ ρβΓδοηηβΙ οη 1)03ΐχΙ 3ηά 3δΚθΓβ Ιο <1β&1 ννίΐΗ &η βιτιεΓ- 
8εηεν? 

Α29 Αγ 6 ίκίεςυαίε ΐηδυ1αΐίη§ πιβαηδ ΐη ρΐ3εε ϊη ΐΗε δΙιίρ/δΗοΓε εοηηεεΐίοη? 
Α30 Ηανε Γήβ&δϋΓβδ Ιιεεη Ιδίίεη Ιο εηδίιτε δαίΓιείεηΙ ρυηιρι-οοιη νεηΐίΐ3ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Αάόίΐίοηβΐ ΟΗεεΙίδ - ΒυΙΙι ί,ίςοίά εΠεΓηίεβΙδ 

5Ηίρ 

Τεηηί- 

ηβΐ 

0ο(1ε 

Κείϊΐέί-Ιίδ 


Β1 Ιδ ίηίοπηβΐίοη βνοίΙβΒΙε §ϊνΐη^ ΐΗβ ηεοεββαιγ άοίβ Γογ (Ηε ββίε Ηβηάΐίηξ 
οί ΐΗε 03Γ80 ίηο1υάΐη8, ινΗβΓβ 3ρρ1ίο3ΐ>ΐ6 β ηιοηυίβεΙιίΓε’δ ίηΗίΙιίΐίοη οει·- 
ΙΐΓΐ03ΐβ? 

Β2 Ιδ δαίΓιείεηΙ 3η<1 δυϊΐββίε ρΐΌΐεεΙϊνε εςαίρπιεηΐ (ίηε1υάίη8 δβΐί - εοη- 
Ιβΐηεά 1)Γ63ίΗϊη8 βρρβΓβΙυβ) βηεΙ ρι-οΐεείίνε ε1οΐΗΐη8 Γβ3«1ν Γογ ίπιιτιεάΐβίε 
Οδ6? 

Β3 Αγ 6 εουηϊβΓ ιοεβδυτεδ α§3ίη5ΐ βεείεΐεηΐβΐ ρβΓδοηβΙ εοηίβεί \νίι!ι ιΗβ ο3Γ§ο 
&8 γ €6<1? 

Β4 Ιδ ΐΗε ε3Γ§ο 1ΐ3η<11ίη8 Γ3ΐε εοηιρβίίΐιΐε \νϊΐΗ ΐΐιε 3υΐοπΐ3[ϊε δΗιιΐ 8ο\νη βγβ- 
16ΓΠ ϊί ϊη 11δβ? 

Β5 Αγ 6 03Γ8ο'δγδΙεηι 8αυ§65 βη8 βίβπηδ εοιτεοΐΐγ δεί βηά ϊη 3 §οοά οπΐ6Γ? 

Β6 Αγ 6 ροΓίβΒΙε νβροιίΓ άείβείίοη ίηδίππηεηΐδ Γεαείίΐν βνβίΐαίιΐε Γογ ΐΗε 
ρπκΐυείδ Ιο 1)6 ΗειηΒ1β<1? 

Β7 Ηβδ ίηίθΓπΐ3ΐίοη οί Γιγ 6 ίΪ8Ηΐίη8 ηηβεΙΪΗ βηά ρΓοεεάυτεδ Ιιεβη εχε1ΐ8η8β(1? 

Β8 Αγ 6 ΐΓ3ηδίεΓ Ηοδεβ οί βυϊΙβΒΙε Γηβίεπβΐ Γ6δίβΐ3ηεε Ιο ΐΗε βείίοη οί ΐΗε 03Γ- 
806β? 

Β9 Ιβ ΐΗε 03Γ8Ο Η3ηά1ίπ8 1)6ίη§ ρει-ίοπηεά ννίΐΗ ΐΗε ρΓεπηβηεηΐ ΐηδΐ3ΐ1ε8 
1 ρίρείίηε δγβίεηΐδΡ 


□ 


□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ρακτ ε 

Α(Μϊΐίοη3ΐ ΟΗεεΙίδ - ΒαΙΙί ίϊςυεΓιβ8 Οαδβδ 

5Ηϊρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

0ο8ε 

Κεπΐ3Γΐςδ 


ει 

Ιβ ΐηίοπηβΐϊοη βνβίΙβΒΙε βίνϊη§ ΐΗε ηεεεβδβιγ 8313 Γογ ΐΗε δ3ίε Ηδίκΐΐϊηβ 
οί ΐΗε 03Γ8Ο Ϊηε1υ8ίη8, ννΗεΓβ 3ρρ1ϊο351ε, 3 ηιβηιιίβεΙιίΓεΓ’δ ϊηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐΐΓιε3ΐε? 

□ 

.□ 

02 

Ιδ ΐΗε ννβΐ6Γ βρΓ3γ δΥδίεηΐ Γ63<1γ ίοΓ 11β6? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δαίΓιείεηΙ βηεΐ δυίοΒΙε ρΓοίεεΙϊνε εςυίρπιεηΐ (ϊηε1υ<1ίη8 Βείί- 
εοηΐ3Ϊηε<1 ΒΓββ.ΐΗίηβ 3ρρ3Εβΐθδ) 3η8 ρΐΌΐεειίνε εΙοΐΚίπβ Γβ3(1ν ίοΓ ϊιη- 
Π1β(1Ϊ3ΐ6 ϋδ6? 

□ 

□ 

04 

Αγ 6 νοϊά δρ3εεδ ρτορετΙγ ίηεΓίεά ννΙιεΓε ΓεςιιΪΓ6<1? 

□ 

□ 

05 

Αγ 6 311 ΓεπιοΙβ εοηίΓο! νβίνεβ ϊη \νοΓΐάη8 οπ1εΓ? 

□ 

06 

Αγ 6 03Γ8Ο ΙαηΙί ββίεΐγ Γείϊείναΐνεδ Ιίηεά υρ Ιο ΐΗε δΗίρ’δ νεηΐίη8βγ-δίεπι 
3η8 3Γ6 1>γ-ρ38δ6δ θ1θδ6(1? 

□ 


ε7 

Αγ 6 ΐΗε τεςυίΓεά εβΓ8ο ραιηρδ βηά εοηιρΓεδδοΓδ ίη §οο8 ογ86γ, βηϋ 
Κβνε (Ηε ιτΐ3χίηιυΓη ννοΓΐίίη8 ρΓεδβυΓεβ Ιιβεη βξΓεει! ΒεΙννεεη δΗίρ 3Π(1 
δΗθΓ6? 

□ 

□ 

εβ 

Ιδ ΓεϋςιιεΠεβίίοη οη 8οίΙ οίί οοπΙγοΙ εςιπρηιεηΐ ιη §οο8 ογ86γ? 

□ 


ε9 

Ιδ 8»5 εΐεΐεείϊοη εμυίριτιεηΐ κβΐ ίοΓ ΐΗε ε3Γ80, ε3ΐϊ8ΓβΙε<1 3η8 ίη §οο<1 
0Γ(ΐ6Γ? 

□ 

□ 

ειο 

Αγ6 08 Γ 80 δνδίεηι 830865 βηά αΐ3Γηΐδ εοΓΓεείΙγ δει βηά ίη 8οοό ογ86γ? 

□ 

□ 

011 

Αγ 6 βηΐ6Γ8εηεγ δΗυΙ 8οννη δγβίεηΐδ ινοΓΐίίη8 ρΓορβΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 ϋοεδ δΗοΓβ Ιίηονν ιΗε ε1οδίη§ ΓβΙε οί δΗίρ’δ βιιΐοπιβίίε νβ1νε8? 8οεδ δΗίρ 
Ηβνε δίηιίΙβΓ εΐείβίΐδ οί δΗοΓε δγδΐεπι? 

013 Η38 ίηίοΓπιβΙίοη Ηεεη εχεΗ3η§ε<1 ΗεΙννεεη δΗίρ βηά δΗοτε οη Ηΐίηίπΐϋπι 
ννθΓΐ(ίη§ ΙεηιρεΓβΙϋΓεδ οί ιΗε 03Γ§0 δγδ1επΐδ? 

□ □ 

□ □ 

Α 

Α 



ΡΑΗΤ ϋ 

ΙΝΕΗΤ ΟΑδ 8Υ8ΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

Οοάε 

ΚεπιβΓ^δ 


ϋΐ Αγ 6 ΐΗβ Πβ0β883Γγ ρΟΓίβΗΙε ΟΧγ§ΟΠ βηβΙγδΟΓδ Γ83(1γ ίοΓ ΪΤΠΠΙβίΙίβΙ'ε ϋδβ? 
Ηβνε ΐΗεγ Ηεεη Ιββίβεί βη8 α^υβίεά Ηείοτε υβε? 

Ό2 Η38 ιΗε ρεπηβηεηΐ οχγ§εη βηβΙγζεΓ Ηεεη βφ'ϋδίεεΙ 3η<1 ζεΓοεά ΗείοΓβ 
υ5ε? 

ϋ3 Η35 ιΗε §00(1 ίυηεΐίοηίη§ οί ιΗε §Γ3ρΗίο οχγ§εη βηβΙγζεΓδ 3Π(1 ίηβΓΐ §35 
ρΓεδβυΓε §3ϋ§88 Ηεεη εΗεε1(ε(] ίηΐο ιΗε άίδίπΗιιΙίοη 8γδΐεπι? 

ϋ4 Αγ6 ιΗε βίβπη (Ιβνϊεεβ Γογ ιΗε ίοΓεβεεβΗΙε Ιίοιϊΐδ οί ιΗε οχγ§εη βηβΙγζεΓ, 
ιΗε ΐειηρβΓ3ΐιΐΓε οί ρΓοάιιεε(1 ϊηεΓΐ §38 3η<1 (Ηε ρεεδβυΓε ίη ρεΗεεΙ ίυηε- 
ΐίοηίη§ εοη<1ίΐίοη? 

ϋ5 Ηβνε ιΗε ίηάίοβίίοηδ οί ΐΗε ΙειηρβΓβΙυΓε οί ρΓοάυεεά ιηβΓΐ §38, οί ιΗε 
οχγ§εη εοηίεηΐ 3η<1 ρΓεδδΐΐΓβ ίη ιΗε (ΙίδΙπΗυΐίοη δγδίεηι/ίβηΐςδ Ηεεη 
εΗβε1<β(3? 

ϋ6 Ιδ ιΗε βυΐοηηβΐίε δΗιιΙ 8ο\νη δγδίεπι οί ιΗε εβΓ§ο ριιηιρδ ίη ρεΓίεεΙ ορβΓβΙ- 
ίη§ εοηάίΐίοη ίη 0388 ΐΚβΓβ ίδ 3 ί3ΪΐυΓ8 ογ ΐΗε ρΓθ(1υεΐίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηβΓΐ §38? Ιη 0388 ΐΚβΓβ ίδ Π0 3ϋΙΟΠ13ΐίθη, ίδ ΙΗβ 0Γ8\ν 0Γ§3ηΐΖ8(1 3Π(1 
Γ83(1γ 10 30ΐ? 

ϋ7 Η33 ιΗβ ρΓβδβϋΓβ ίη ιΗβ ίηβΓΐ §38 (ΙίδΙπΒιιΐιοη δγδίετη άίιηίηίδΗεά ΗείοΓε 
ιΗε 1ε1ίίη§ οί ηηεβδυΓβΓηεηΐδ 3η«1 δβηιρίβδ Ιο ρβπτιίδδίΒΙβ 1ΪΓπίΐ3? 


□ 

Ο 

ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ δΗοΓε 

Αγ 8 ΙβηΚ ε1ε3ηίη§ ορβΓβΐίοηδ ρίβηηεά άυπη§ ιΗε βΗίρ’δ δίβγ 3ΐοη§δί(1β ιΗε 

δΗοΓβ ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? Υεβ/Νο* 

Ιί δο, Ηβνε ιΗε ροΓΐ 3υΐίιοπΙγ βηά Ιεπτιίηβΐ Ηεεη ίηίοπηε(1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 


*ϋε1εΐε Υεδ οί Νο 38 βρροΓίίβΐβ 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Α^ε Ηβνε οΗβοΙοεεΙ, (νΗετβ βρρορπβίε 1 οίη11ν, ΐΗε ίιεηΐδ οη ιΗίβ οΗεεΙ( ΙίδΙ, 3η8 Ηβνε 83ΐίδίίε(1 ουΓδεΙνεδ ΐΗβΐ ιΗε βηΐπββ \νε Ηβνε πυκίε 3Γ8 
εοΓΓβεί Ιο ιΗε Ηβδί οί ουΓ Ηηονν1β(1§ε, βη(1 3ΓΓ3η§βπιβηΐ8 Ηβνε Ηεεη πιβείε Ιο 03ΐτγ ουί τερεώίνε οΗβεΙίβ βδ ηεεεδ53Γγ. 



Γογ δΗίρ 


Γογ ΤβηηίηβΙ 

Νβηιε . 

Κβηΐς. 

δί§Π3ΐυΓε. 

Τίηιε . 

ϋβίε . 
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\ρ. 31 31/112/89 (2) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Νάξου αριθμ. 18. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Κυκλάδων αριθ. 4740/3.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Νάξου που μας 
υποβλήθηκε με. την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Νάξου αριθ. 
11211/3/89/8.5.89 επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται 
Έματα. που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Νάξου 
χριθ. 18. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΪ 

ΑΡΙΘ. 18 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΝΑΞΟΪ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
\:μενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
!.")7 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του. τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις. και αντίστροφα.· 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του. να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1 269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και'την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους.σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος τη 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν άπό την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΣΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη.Λιμενική 

Αρχή· _ 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. Στου παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΡ 5Η1Ρ- 
ΡΙΝΟ). το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΣ 00ΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΜΑΚΙΝΕ ΡΟΚ11Μ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΑδδΟείΑΤΙΟΝ ΟΡ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ). 

όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχϋουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις· 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Νάξου (ΦΕΚ 
393/Β/24.4.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Ανθυπ/ρχος ΑΓΓ. ΓΟΥΔΕΡΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: .;.... 

Λιμάνι: .... 

Ημερομηνία Άφιξης: ..... 

Ώρα ασφαλούς πρόσθεσης:..'.. . . . .. 

Είδος φορτίου:. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά ΕΫ] . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι 
(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Εχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; . 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/ϋΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ ' 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 .Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; » 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Τπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεϊ επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

*□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; \ 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα .αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού 'με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρ»ί®ίαι εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε ;καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορί@ξγ.ια τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου (είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις που φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται <με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΜΕΡΟΣ Γ. 


Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα «έρια χύμα Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες'δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς τουφηρτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι- 
. κές στολές έτοιμες για άμεση “χρήση; . 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά «ί&ρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΓΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 




□ ; 

Α 

□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

ο 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

\ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 (Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ 7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θαηιίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ήκι έχει ενημερώθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις «είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 

Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα : . 
θέση . . . 
Υπογραφή 


Όνομα.. . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα . 

Ημερομηνία 
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Αρρεη(Βχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΗίρ’β Ναηιβ:.... .. .... 

ΒεηΗ: . . :..-..... 

ϋβΐβ οί Αϊτινοί: ... ΡογΙ: .. 

ΟβΓβο Ιχρβ:...Τίπιε οί Αϊτινοί: .. 

ΙΝ5ΤΚϋΟΤΙΟΝ5 ΓΟΗ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη 0Γ<1βΓ Ιο Βεβίη ιΗε ορβΓβΐίοηβ ίΐ ίδ ΓβςυίΓβά βΐΐ ςυβδίίοη Ιο ΒεβηδννβΓ β4 βινίεπηβΐίνεΙγ.ΓχΙ . Ιί βη βίίϊπηβΐίνε βηβννβΓ ίδ ηοΐ ροδδίΒΙε, ιΗε 
τεαδοη δΗου1(1 Βε §ίνεη βη(13§τεεηιεηΐ ΓββεΗεά αροη βρρΓορπβΙε ρΓβεβιιΐίοηδ Ιο Βε ΙβΗβη Βείννεεη ΐΗε δΗίρ αηά ιΗε Ιβπηΐηβΐ. νΗβΓβ βηγ ηιιβδ- 
(ίοηβ ίδ ηοΐ εοηδίάβΓβοΙ Ιο Βε βρρΙϊεβΒΙβ 3 ηοΐβ Ιο (Ηβΐ είίεεί δΚου14 Βε ίηδεΠβιί ϊη ΐΗε ΓβηηβΓίίδ εοΐιπηή. 

Ιί ίδ βνίιίβηΐ Ι,Ηαΐ βνεεγ τεβροηδίΒΙε ροΓβοη \νΗο δί^ηβ ΐΗε «ΙβεΙβΓβΐίοη 31 ιΗε εηά οί ιΗε εΗεεΗ ΙϊδΙ Η 38 ιΗε ΓβδροηδίΒίΒΐγ οίηγ ίοΓ ΐΒβ Γιε14 Ηϊδ 
εοηιρβίβηογ, ΐΗβΙ ίδ ιΗε δΗίρ ογ δΗοΓβ ίηδίβΐΐβΐίοη. Ιη δρίΐε οί ΐΗίδ οηε Οαη πβε τεπιβΓίίδ ογ ΓβδβΓνβΐίοηδ ίη ΠεΜδ ννίιίεΗ 3Γε ηοΐ οί Ηίδ εοπιρείεηεγ. 

(□ ) - ιΗε ρΓεδεηεε οί ΐΗίδ δγιηΒοΙ ίη ιΗε εοίηπιηδ «δΗίρ» βηά «Ιβπηίηβΐ» ίηιΐίεβίβδ ΐΗβΙ εΗεεΗδ βΗβΙΙ Βε εβΓπειΙ ουί Βγ ιΗε ρβηγ εοηεβΓηειί. 

ΤΗβ ρΓεδεηεε οί ιΗε ΙβΚβΓδ Α βη4 Ρ ίη ιΗε εοΐυηιη «€ο(1ε» ίηάίεβίβδ ιΗε ίο11ο\νίη§: 

Α - ΤΗε πιεηΐίοηεά ρΓοεβάιΐΓβδ βπ<1 β§Γεβπιβηΐ8 δΗαΙί Βε ίη ννπάη§ &ηά δί^ηβιί Βν ΒοΐΗ ρβηίβδ. 

Ρ — Ιη ιΗε εαδβ οί 3 ηβββΐίνβ βηβννεΓ ιΗε ορεΓ3ΐίοη δΗβΙΙ ηοΐ Βε εΗΐτίεά ουί ννίΐΗουί ιΗε ρεΓπιίδδίοη οί ιΗε ΡογΙ ΑιιΐΗοηΐγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΗ Ιίαυίάβ - ΟεηετβΙ 

5Ηίρ 

Τεηηί- 




ηβΐ 

Α1 

Ιδ ιΗε δΗίρ δβειίΓβΙγ ηιοοΓε<ί? 

□ 

□ 

Α2 

Αγο εηιεΓ^εηεγ ΐοννίη§ ννίτβδ εοηβείΐγ ροδίΙίοηεάΡ 

□ 

□ 

Α3 

Ιδ ΐΗεΓε δβίε βεεβδδ ΒεΙινββη δΗίρ 3η4 δΗοΓβ? 

□ 

□ 

Α4 

Ιδ ιΗε δΗίρ Γ63<1γ Ιο πιονε υηίΙβΓ ίΐδ ο\νη ροννεΓ? 

□ 


Α5 

Ιδ ΐΗβΓβ 3η είίεείίνε «ΙβεΗ \νβεΗ ίη βΙΙεηάβηεε οη Βο3γ 8 3η4 βάεςυβίε 
δυρβενίδίοη οη ιΗε ιεΓπιίηβΙ βηά οη ιΗε δΗίρ? 

□ 

□ 

Α6 

Ιδ ιΗε β§τεε<1 δΗίρ/δΗοΓε εοηίΓηυηίεβίίοη δγδίβπι ορεΓ3ΐίνε? 

□ 

□ 

Α7 

Ηβνβ ρΓοεβάυΓεδ ίοΓ 03Γ§ο, ΒοπΗογ 3Π(1 ΒοΙΙβδΙ Ηβηάΐίης Βεεη α^Γεε8? 

□ 

□ 

Α8 

Η33 ιΗε ειηβΓ§βηεγ βΗυΐ 4οννη ρΓοεβίΙιίΓε Βεεη 3£τβε<ί? 

□ 

·□ 

Α9 

ΑΓβ ΓίΓβ Ηοβεδ βηά ίίΓε ίί§Ηΐίη§ βςυίρηιεηΐ οη Βοβπΐ 3ηά 3δΗθΓ8 ροδί- 
ΙίοηεεΙ αη8 Γββιίγ ίοΓ ίηιπιβάίβίε ιΐδε? 

□ 

□ 

Α10 

Αγ 8 εβΓβο 3η<1 ΒυηΙίβΓ Ηοδβδ/βΓπΐδ ίη §οο4 εοηάίΐίοη βηεΐ ρίορετίν 
πβ§;β<1 3Π(Ι, ννΗεΓε 3ρρΓορΓΐ3ΐε, εβΓίίΓιεδίεδ εΗεε!ίεί1? 

□ 

□ 

Α11 

Αγο δευρρεΓδ βίίβείίνεΐγ ρ1υ§§β<1 3ηά άπρ ΐΓβγδ ίη ροβίΐίοη, Βο(Η οη 
Βθ3Γ(1 3ηά 3δΗθΓ8? 

□ 

□ 

ΑΙ2 

Αγο υηυβεε) ε3Γ§ο 3η4 'ΒαηΙίβΓ εοηηεείίοηβ ίηε1ιι4ίη§ (Ηβ δίεΕη 4ίδ- 
εΗδΓβε Ιίηε, ίί ΓιΚεά, Βΐ3η1ίεά? 

□ 

□ 

Α13 

Αγο 883 3η(ί ονεΓΒθ3Γ<Ι (ΗδεΗβΓββ νβίνεδ, \νΗεη ηοΐ ίη υδε, εΐοδβεί βηεί 
1βδΗε(1? 

□ 

□ 

Α14 

Αγο 311 ε3Γ§ο 3η4 ΒυηΗεΓ ΐ3ηΗ 1ί(1δ ε1θδε<1? 

□ 

□ 

Α15 

Ιβ (Ηε 3§τεε<1 ΐβιιΗ νεηΐίη§ δγβίεηι Βείη§ υδε(1? 

□ 

□ 

Α16 

Αγο Η3Π(1 ΙΟΓεΗεδ οί βη βρρΓονειί 1γρε? 


□ 

Α17 

Αγο ροηβΒΙε νΗΓ/ϋΗΓ ΐΓβηβεείνεΓδ οί 3η βρρΓονεά Ιγρε? 

Αγ 6 ιΗε δΗίρ’δ Ηΐ3ίη Γβιίίο ΐΓβηβπιίΙίεΓ βεπβίδ εβΓίΗει! βηά ΓβάβΓδ 

Π 

□ 

Α18 

□ 



δίνίΐεΗβιΙ οίί? 


Α19 

Αγο είβείπε εβΒΙεβ Ιο ροηβΒΙε βίεείπεβΐ εςοίρπιεηΐ 8ίδεοηηβεΙε8 ίΓΟΓη 
ροινβΓ? 

. □ 

□ 

Α20 Αγο 311 βχΙεΓηβΙ (ΙοοΓδ βη<1 ροΓίδ ίη ιΗε βπιίιΙδΗίρδ βρεοηιιτιοίΐβΐίοη 
ε1οβεά? 

□ 

□ 

Α21 

Αγο 3.11 εχΐ8ΓΠ3ΐ (ΙοοΓδ βηεΐ ροΓίδ ίη ιΗε 3ί(8Γ 3εεοπιπιο<ΐ3ΐίοη Ιεβάίη^ 
οηΐο ογ ονετίοοίίίη^ ιΗε ΐβηΗ άβεΗ ε1οδε8? 

□ 

□ 

Α22 

Αγθ βΪΓ εοη«Ιίΐίοηίη@ ίηίβΗβδ ννΗίεΗ Γηβγ ρβΓηηίΙ ιΗε βηΐΓγ οί ε3Γ§ο νβ- 
ρΟΙΙΓδ θΙθδβ(1? 

□ 

□ 

Α23 

Αγο ννίηοΙονν·-[γρβ 3 Ϊγ εοη4ίΐίοηίη§ υηίΐδ 8ίδεοηηεεΙβ(ί? 

□ 

□ 

Α24 Αγο δπιοΗίη§ ΓβςυΪΓβπιεηΐδ Ββίη@ οΒδβΓνβ<ί? 

□ 

□ 


Οοάε 


ΚεΠ13Γΐίδ 


Α 

Α 

Α\ 
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Α25 Αγ 6 ιΗε ΓβςαΐΓβπιβηΐβ Γογ ιΗε υδε οί £&11βν &η<3 οΐΙιβΓ εοο1άη§ β,ρρίϊ- 
&ποβ 8 Βείη§ οΒδει-νεά’ 

Α26 Ατβ ηβΐίβοΐ Ιί§Ηΐ ΓβςυΪΓβηιβηΐβ Βείη§ οΒβει·νε(1? 

Α27 Ιδ ΐΚβΓ6 ρΓονίδίοη ίοΓ 3π βιΤΊ6Γ§βηον ββοβρβ ροδδίΒϋίΙγ’ 

Α28 Αγ6 δυίίϊείεηΐ ρεΓδοηηεΙ οη Βοβγ(1 εϊκ! ΒδΗοεε Ιο 46β 1 ννίΐΗ βπ βιηβΓ- 
£βηεγ? 

Α29 Αγ 6 ΒάεςαΒίε ϊηδυΐβΐΐηβ ηιεαηβ ίη ρΐβοβ ϊη ιΗε δΗίρ/δΗοΓβ εοηηεεΙίοη? 
Α30 Ηβνε πιβΕδυΓβδ Βεεη Ιβίίβη Ιο εηδυτε δυίίίείεηΐ ριη-ηρΓοοιτι νέηΐί 1 &ΐϊοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□' 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΡΑΚΤ Β 

Αάάίΐίοη&Ι ΟΗεεΙςβ - ΒυΙΒ ίίςυίεΐ ΟΗειηϊε&Ιδ 8Ηίρ Τεπήί- ΟοΒε ΚεηηβΓίςδ, 

ηβΐ 


Β1 Ιδ ίηίοπτίΒΐίοη ανβϋαΒΙε §ίνίη§ ΐΗε ηεεεβδΒΓγ ά&ΐα Γογ ιΗε δβίε Ηβη41ίη§ 
οί ΐΗε ε&Γ§ο ίηείικϋης, \νΗεΓβ ΕρρΙίοΕΒΙε 3 ΓΠβηυίβείυΓβ’δ ίηΗιΒίΐίοη εβΓ- 
ΙίίίθΒΐε? 

Β2 Ιδ δϋίίίεΐεηΐ 3η<1 δϋϊΐβΒΙε ρΓοίεείίνε εςυίρπιεηΐ (ίηε1ιι<1ίη§ δβΐί - εοη- 
ΙαίηεεΙ ΒΓ8ΕΐΗίη§ ΒρρΒΓΕίυδ) βικί ρι-οΐεοΐίνβ ε1οΐΗίη§ τεβείγ Γογ ίπίΓηβίΙϊβΐβ 
υδε? 

Β3 Αγο εουηίεΓ ΓηεΕδίΐΓβδ 3§3ΐηδΙ ΕοείεΙεηΐΒΐ ρεΓδοηβΙ εοηΐΒΟΐ ννίΐΚ ιΗε οεγ§ο 
α§Γεεά? 

Β4 Ιδ ιΗε οεγ§ο ΗΕπ41ίη§ γεΙο εοπιρΒίίΒΙε ννϊΐΗ ΐΒε ΕίΚοπίΕΐίε δΗιιΙ άοννη βγδ- 
Ιεπι ίί ίη ιΐδβ? 

Β5 Αγ6 οεγ§ο βγβίειη §&υ§εδ 3η4 ΕΐΕητίδ οοιτεείΐγ 5βΙ βηεΙ ίη ε §οοά θΓάβΓ? 

Β6 Αγ€ ροΓίΕΒΙε νΒρουτ Βείβείίοη ίηδίηιπιβηΐδ Γ83<1ί1γ ευειΙεΒΙο Ιογ ιΗε 
ρΓοάυεΙδ Ιο Βε ΙΐΕηΒ1β(ί? 

Β7 Ηβ 3 ίηίοπτίΕΐίοη οί Γιγθ Γι§Ηΐίη§ ιηεΒΪΕ επο! ρΓοεεΒιίΓεδ Βεεη εχεΗαη^βάΤ 

Β8 Αγο ΐΓΕηδίεΓ Ηοβεδ οί βιιίίΕΒΙβ ηπΕίεπΕί ΓεβίδίΒηοε Ιο ΐΒε Εοΐίοη οί ΐΒβ οβγ- 

βοεδ? ; 

Β9 Ιδ ιΗε οεγ§ο ΒΕη81ίη§ Βείη§ ρει-ίοπηβά \νίιΒ ιΗε ρΓεητίΕηεηΐ ίηδίΕΐΙεά 
ρίρβίίηβ δγδΙεηΐδ? 


□ . 

□ 

□ 

. □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

' □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


ΡΑΚΤ 0 

ΑάεϋΐίοηΒΐ ΟΒεεΒδ - ΒυΙΙί ΒίςυβΠβΒ Ο3363 8Ηίρ Τειτηί- ΟοΒε ΚειηηΓίίδ 

πε! 


01 

Ιδ ίηίοπηΕΐίοη ΕνΕΐίΕΒΙε §ϊνίη§ ιΗε ηεεεδδΒΓγ 8 βΙβ ίοε ιΗε δΕίε ίΐΕη<11ίη§ 
οί ΐΒε οεγ§ο ίηεΐυείίηβ, ννίιεΓβ ΕρρΙίεΕΒΙε, ε πίΕηυίΕοΐυΓεΓ’δ ίηΚίΒίΐίοη 
εβηίΓιόΕΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιδ ΐΗε \νΒΐ8Γ βρΓΕγ 5Υ516ΓΤ1 ΓβΒ(1γ ίθΓ ϋδε? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυίίιείβηΐ Εη<1 δυίίΕΒΙε ρΓΟΙεείίνε εςυίρηιβηΐ (ίηεΐιηϋηβ δείί- 
εοηίΕίηεά ΒΓβΕΐΗίη§ ΕρρΕΓΕ(ιΐδ) 3η<1 ρι-οΐεείίνε εΙοΐΗίη§ τεΕ(1γ ίθΓ ίπι- 
ηιε<1ίΕΐε υδε? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίά βρΕεεδ ρεορβΗγ ίηειΊεά «Ηεεε ΓεςυΪΓ6<1? 

■ □ 


05 

Αγ6 β 11 ΓβπιοΙε εοηίΓοΙ νΒίνεβ ίη ννοείίίηβ οΓ<1εΓ? 

,□ 

□ 

06 

Αϊε οεγ§ο ΙεπΒ δΕίεΐγ τεΐίεί νηΐνεδ ΙίηεεΙ υρ Ιο ιΗε δΒίρ’δ νεηΐίη§ δγδίεηι 
Βηά εγο Βγ-ραδδεδ ε1οδε(1? 

'ρ 


07 

Ατβ ιΗε Γεςιιίεβά οεγ§ο ρυηιρδ επγ) εοηιρΓεδδΟΓδ ίη @οο<1 οεάεΓ, επο! 
ΒΕνε ΐΒβ ητϊΕχίπιυπι ννοΓ^ίη^ ρεβδδυΓεδ Βεεη Ε^τβεό ΒεΙννεεη δΗίρ επ( 1 
δΒοΓε? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίςηβΠοΕίίοη οη Βοίΐ οίί εοηίΓοΙ εςυίρπιεηΐ ίη §οο<1 0Γ(1βΓ? 

□ 


09 

Ιβ §38 (ΙεΐεοΙίοη βςυίρπιεηΐ δεί ίοε ιΗε οεγ§ο, οε1ϊΒγε 18<1 Εη<1 ίη §οοΒ 
0Γ<1εΓ? 

□ 

□ 

010 

Αγο οεγ§ο δγδίεηι §Βη§β5 επ< 1 ΕΐΕΓηΐδ εοΓΓεείΙγ δεί Βη4 ίη §οο8 0Γ<1εΓ? 

□ 

□ 

011 

Αγ 6 βιτΐ6Γ§εηογ δΒοΙ (ίοννη βγδίεηΐδ \νοΓΒίη§ ρΓορεΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 Οοβδ βΗοΓβ Ιαιονν ΐΗβ ο1οδίη@ Γ3ΐε οί δΗίρ’δ βυΐοηιαίίο ναΙνβ8? (Ιοβδ βΗίρ 
Η&νβ δίιηϋίΐΓ (Ιβί&ίΐβ οί βΚοΓβ βγ5ΐβηι? 

013 Η&8 ίηίοπηβΐίοη Βββη βχοΚβη^εά Ιιβίννββη δΗίρ βηά βΚοΓβ οη ηιίηίτηυηΊ 
ννΟΓίάηβ ΙβΓηρΚΓ3ΐϋΓ68 οί ΐΗβ 83Γ@0 δνδΐ6ΓΤΊ5? 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΕΤ ΟΑ5 8Υ3ΤΕΜ δΗίρ Τεπτιί- 0ο(1β ΚεηίΕΓίςδ 

ηαΐ 


Π Π Α 

□ □ Α 


ϋΐ Ατβ ΐΗβ ηβοβ883Γν ροΓίπΒΙε οχγ@εη ΕηΕΐγββΓδ Γβ3(1γ ίοΓ ΪΓηιηεεϋ&Ιβ υδε? 
Ηβνβ ΐΗεγ Βεεη Ιεβίεθ βη<1 β^υβίεά ΙιβίοΓβ ϋδε? 

ϋ2 Η»8 ΐΗε ρεπηΕηεηΙ οχγ@εη ΕηΕΐγζβΓ βεεη ΕφυδΙβίΙ εποΙ ζβΓοβίΙ ΒείοΓβ 

υβε? 

ϋ3 Ηε 8 ΐΗε §οο«1 ίυηοΐίοηίη@ οί ΐΗε @Γ3ρΗίε οχγ@βη αηαΙγζβΓδ βη(1 ϊηεπ· @βδ 
ρΓ888ϋΓε @Βΐι@β5 ίιεεπ οΗβοΙιεά ίηΐο ΐίιε (ΙϊδΙπΒυΙϊοη 8γδ(βιτι? 

ϋ4 Αγ 8 ΐΗβ εΙεγπ) άβνίοβδ ίοΓ ΐΗβ ίοΓββββαΒΙε Ιϊππίβ οί ΐΗε οχγ@βη ΕηβΙγζβΓ, 
ΐΗβ ΙβιηρβΓΕίυΓβ οί ρπκΐιιοβοΐ ίηβΓί @38 3Π(1 ΐΗβ ρΓ€88θΓε ίη ρβΓίβοΐ ίιιηο- 
ΐίοηϊη@ οοη<1ίΐίοη? 

ϋ5 Ηανβ ΐΗβ ϊηάίοβίίοηδ οί ΐΗε ΙειπρβΓΒΐυΓε οί ρΓοάυοβά ίηβΓί @38, οί ΐΗβ 
οχγ@εη οοηίεηΐ 3ηά ρΓβδβιΐΓβ ίη ΐΚβ (ΙΐδΙηΒαΐΐοη 8γδ(βΓη/ΐ3η1ίδ Ββεη 
εΚεοί<ε<1? 

Ό6 Ιδ ιΚβ βυΙοπίΕΐίο βΗιιΐ <1ο\νη βγδίεπι οί ΐΗβ οεγ@ο ρυπιρδ ίη ρβΓίβόΐ ορβΓβΐ- 
ίη@ οοηάίΐίοη ίη 0338 ΐΗετβ ίδ 3 ίβίΙυΓε ογ ΐΗβ ρκχΐυοίίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηβΓί @33? Ιη 0386 ΐΗβΓβ ίβ ηο 3ϋΙοηΐ3ΐίοη, ίδ ΐΗβ 0 Γβ\ν 0Γ@3ηίζβά βπ< 3 
Γββάγ Ιο 301? 

ϋ7 Η35 ΐΗβ ρΓβ88ΐΐΓβ ίη (Ηβ ίηβΓΐ @38 «ϋδίπβιιΐίοη δγδίβΓη (ΙίηιίηίδΗβεΙ ΒείοΓβ 
ΐΗβ Ιβ1ίίη@ οί ηηβ35ΐΐΓβηιβηΐ8 Βηά δΕίηρΙβδ Ιο ρβπηίδβίΐιΐβ 1ίιηίΐ8? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ δΙιοΓβ 

Αγ8 ΙβηΗ ο1β3ηίη@ ορβΓβΐίοηδ ρίβηηβεί (1ιιηη@ ΐΗβ δΗίρ’β 8ΐΕγ 3ΐοη@δίε1β ΐΗε 

δΗοΓβ ίηδΐ3ΐΐ3ϋοη? Υεβ/Νο* 

Ιί 80 , ίΐ3νβ (Ηε ροΓΙ ΕΐιΐΗοπΙγ 3η(1 ΐβπηίηΕΐ Βββη ίηίοηηε(1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 

ΌβΙείΘ Υβ8 οί Νο 35 ΒρρΟΓίΪΕΐβ 

ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψβ Ηβνε οΗβεΙίβά, ννΗετβ βρρορπΕίβ ]οίηΐ1γ, ΐΗβ ίΐεηιβ οη ΐΗίδ οΚεοΙί ΙίδΙ, βηά Ηβνβ δΒΐίβίϊβά ουΓδβΙνβδ ΐΗβΐ ΐΗε βηίιϊβδ \νε Η3νβ πιβείβ 3Γβ 
οοΓΓβοΙ Ιο ΐΗε ΒβδΙ οί οιιγ Πηονν1β(1@β, Εηά 3ΓΓ3η@εηιβηΐ8 Ηβνε Βββη πιβάε Ιο οβΓΓγ ουί ΓβρεΙίΐίνβ εΗεοΙίβ 38 ηβεβδδΕΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ ΤβΓηιίηβΙ 


Ν3ΓΠ8 . . 
Κβηίί . . . 
8ί@η3ΐϋΓβ 


Τίηιβ 

ϋδΐε 


Ν3ΓΠ8 . . 
Ροδίΐίοη . 
δί@ηβΐυΓ8 
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Αρ'. 3131/111/89 (3) δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Ζακύνθου αριθ. 15. Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Ζακύνθου αριθ. 2759/3.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Ζακύνθου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Ζακύνθου αριθ. 
3131/3/9.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Ζακύν¬ 
θου αριθ. 15. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΡΙΘ. 15 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ, 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων. 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος τού παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 

νότΑρ Γηηηη ΐΓτνήοιιυ. 


XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ · ' 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 

νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. \ 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεϊ ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ' αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

; 1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
^"«άραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ (Γ,ΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤ5 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

_ Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή,εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την .προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΗΜΙΝΑΙ.) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 



Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 
330 Β'/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται καί στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου. όπως ■ τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2, Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης: 
Είδος φορτίου:. 


ι 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


• Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί νά 

απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και νά ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια εριυτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακοϋεται ότι,ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύδ δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της ^Λιμενικής Αρχής. 


Για να αργίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να αναπληρωθούν όλεσ οι εοωτήσεισ, καταφατικά 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας ' Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα, αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι ^σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνϋεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοπόίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια-των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου ;είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί ;χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί-.πομποδέκτες νΗΕ/ΙΪΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ' εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την| πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

Ό 

Α 

□ 

□ . 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ ' 


□ 

□ · 


□ 

.□ 


□ 
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□ 

□ 


□ ■ 



□ 

□ 

Α 

θ¬ 

□ 


α 

□ 


□ 

□ 

□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 

σης; . ' 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

.□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά.χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ί ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός ^προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
. τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 

□ 
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□ 
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Α 


Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 



τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου: Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

□ 

□ 

Γ2 

Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

□ 

□ 

η 

Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 

Γ4 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδραναποιημένοι, όπου απαιτείται; 

□ 

□ 

Γ5 

Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ83) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και “συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 



□ 

□ 
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□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ ' 

□ 

Λ 

□ 

□ 

Λ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα.ν. . ι .. . . . Όνομα . . 

Βαθμός .ικ.’. . . . Θέση ,<. , 

Υπογραφή ...,.χ.. Υπογραφή 


Ώρα 

Ήμερυμηνία 
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Αρρεηιΐίχ 

3ΗΙΡ/3ΗΟΒΕ 5ΑΓΕΤΥ (ΖΗΕίΙΚ ΕΙδΤ 

δΒίρ’β Ναιηβ: . . 

ΒειΐΒ: . 

ϋ&Ιβ οί Αϊτινοί: 

0&Γ&Ο Ιγρβ: . . . 

ΙΝδΤΚϋΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη οΓ<1βΓ Ιο Βε^ίη (Βε ορβΓβΙϊοηβ ϊΐ ίδ ΓβςυΐΓβά &Ι1 ςαεβίίοη Ιο ΒεβηβινεΓ ε<1 3\νί6ΐΎη3ΐίνε]γ.Ι_Υ] . Ιί βη βίίίπτιοΐίνε βηβννει· ϊδ ηοΐ ροβδίΒΙε, ιΒε 
Γβββοη δΒοιιΙά Βε βίνεη επο! β^τεεπιεηΐ Γ€3θΗε<1 αροη ΕρρΓορηαίε ρΓεεΗαίίοηβ Ιο Βε (3ΐ<βη Βείννεεη ΐΒε δΒίρ αηά ΐΗε ΐβπηΐηαΐ. ΊΥΒεΓε βηγ ςιιβδ- 
Ιίοηβ ίδ ηοΐ εοηδίάεΓεά Ιο Βε αρρΙίεαΒΙε 3 ηοίε Ιο ιΒβΐ βίίεεί δΒοαΙοί Βε ίηβεΓίείΙ ίη ιΒε Γειηοιίίδ εοΐυπιη. 

Ιί ίβ ενϊάεηΐ ΐΐιαΐ ενει-γ τεβροηδίΒΙε ρεΓβοη ννΗο δίβηδ (Ηε <1εοΐ3Γ3ΐίοη 31 ιΒε εη(1 οί ίΗε εΒεεΒ ΗδΙ Ββδ ιΒε ΓεβροηδίΒίΒΐγ οίηγ ίοι· ιΒε ίϊε1(1 Βϊδ 
εοηιρείεηεγ, Ιΐΐ3( ϊβ ιΒε βΗίρ ογ δΒοΓε ίηδίοΐΐοΐίοη. Ιη δρίΐε οί ιΒίδ οηε Οβη τΐδε γ6πι3γ1(8 ογ Γεβει-νΒΐίοηδ ίη Γιε1<1δ·\νΒίεΒ 3Γ6 ηοΐ οί Βίβ εοπιρείεηεγ. 

1 ' I 

(□ ) — ΙΒε ρΓεβεηεε οί ιΒίδ δγπιΒοΙ ίη ιΒε εοΐιιηιηβ «δΒϊρ» οηά «ΐ6Γπιίη3ΐ>* ίηιΐίεβίεβ ΐΒβΐ εΒεεΙςβ βΒβΙΙ Βε ϋαττ'κά οιιΐ Βγ ΙΒε ρβΓίγ εοηεεΓηεά. 

ΤΗε ρτεδεηεε οί ιΒε Ιεΐίειβ Α βη<1 Ρ ίη ιΒε εοΐιιηιη «0ο(1ε» ίηάίεβίεβ ιΒε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΗε ιηεηΐίοηβιΐ ρι·οεεάυι·εδ 3η<1 β^τεεπιεηΐδ δΒβΙΙ Βε ίη ννπΐίη§ Βηά δί§ηεά Βγ ΒοΐΒ ρβΓίίεβ. 

Ρ — Ιη ιΒε εοβε οί 3 ηε§οΐίνε βηβννει· ιΒε όρεΓβΐίοη δΒβΙΙ ηοΐ Βε εβΓπεϋ οιιΐ ννίιΒοηΐ ιΒε ρεηηίδδίοη οί ίΗε ΡογΙ ΑυΐΒοπίγ. 


ΡοΠ: . 

.. .Τίηιε οί Αϊτινοί: 


ΡΑΗΤ Α 

Βιιΐΐί 1ίηϋί(ίδ - ΟεηεΓβΙ ·, 


Α1 Ιβ ίΗε δΒίρ δεουτεΐγ πιοθΓε<1? 

Α2 Ατε εηιεΓ^εηεγ Ιο\νίη§ ινίΓβδ εοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηε<1? 

Α3 Ιδ ΐΗεΓε 8βίε βεεεδδ Βείννεεη δΒίρ 3η<1 δΒθΓε? 

Α4 Ιδ ιΒε δΒίρ ιεβοΐγ Ιο πιονε υηεΙεΓ ίΐδ οννη ροννεΓ? 

Α5 Ιδ ΐΒεΓε 3η είίεείίνε (ΙεεΒ ννοεΒ ίη οΐΐεηείβηεε οη ΒοβγοΙ βηά βάεφίβίε 

δυρετνίδίοη οη ιΒε ΐεΓηιίηβΙ βηά οη (Βε δΒίρ? 

Α6 Ιδ ΙΒε 3^τεε<1 βΒίρ/δΒοΓε εοπιιηυηίοβίίοη δγδίεη^ ορει·3ΐίνε? 

Α7 Ηβνε ρΓοεεάυΓεδ ίοΓ εβΓ§ο, ΒυηΒει· βηίΐ 'ΒβΙΙβδί ηαηαιιης Ββεη 3§τεε<1? 

Α8 Ηβδ ιΒε είη6Γ§ειιεγ δΒιιΙ (Ιοννη ρΓοεε<1υΓε Βεεη' 3£Γ88(1? 

Α9 Ατε Πγο Βόβεβ 3ηι1 ΓίΓε ίϊ§Βΐίη§ εςυίρηιβηΐ οη ΒοβΓίΙ βικί 3δΒθΓ8 ροδί- 

Ιίοηεά 3η(1 ι-εοοίγ ίοΓ ίηιηιβ<ίί3(β ϋβε? 

Α10 Ατε ε3Γ§ο βη<1 ΒυηΒβΓ Βοδεβ/βιτηδ ίη !£οο8 εοηάίΐίοη βηά ρΓορεΗγ 
γϊ§§; 6(1 'βηά, ννΒεΓε ορρΑιρπβίε, εεηίίϊεβίεδ εΒεε1ίε<1? 

Α11 Αγ 8 δευρρεΓδ είίεείίνεΐγ ρΐυ^εά 3η<1<έ1πρ (Γβγδ ίη ροδίΐίοη, ΒοιΒ οη 
ΒϋβΓά 3ΐκ1 3δΒθΓ8? 

Α12 Ατε υηυδβ(1 03Γ§ο βηεΐ ΒιιηΒεΓ εοηηεείίοηδ ίηείικίίηξ ιΒε βίετη (Ββ- 
εΒβίββ Ιίηε, ίί ίίηεά, ΒΙβηΒειΙ’ 

Α13 Αγ 6 863 8η<1 ρν6ΓΒθ3Γ<1 (ΙίδεΒβΓ^β νβίνεβ, ΛνΒβη ηοΐ ίη υβε, εΐοδείΐ 3ηι1 
ΐ3δΒεά? 

Α14 Ατε 311 ε8Γ§ο 3ηά ΒυηΒεΓ ΐβηΒ ΙίεΙδ εΐοβεά’ 

Α15 Ιδ ιΒε 30Γ66(1 Ιβηΐί νεηΐίη§ δγδίεηι Βείηβΐυβεοΐ’ 

Α16 Αγ 6 Β3ηά ΐοΓεΒεδ οί 3η 3ρρΓονε<1 Ιγρε? 

Α17 Αγο ροΓίοΒΙε νΗΕ/ϋΗΕ ΐΓΒηβεείνει-δ οί.βη 3ρρΓονε<1 Ιγρε? 

Α18 Αγ 8 ιΒε δΒίρ’δ ηιβίη Γ3<1ίο ΐΓβηβπιίΐΙεΓ ββπαΐδ ββΓίΒβά βηςί' ΓβάβΓδ 
δννίίεΒεά οίί? . 

Α19 Αγ 6 εΐεείπε εοΒΙεδ Ιο ροΓίοΒΙε εΐεείπεβΐ εςυίρηιεηΐ (ϋδεοηηεοίειΐ ίΓοπι 
ροννεΓ? 

Α20 Αγο «11 6Χ16ΓΠ31 (ΙοοΓδ βηά ροΓίδ ίη ιΒε 3πιί(1δΒίρδ Βεεοηιηιοιίβΐίοη 
ε1οδ8(1? 

Α21 Αγ 6 βΐΐ εχΙεΓηοΙ (ΙοοΓδ 3ΐκ1 ροΓίδ ίη ΐΒε βίΐεΓ 3εεοηιπιθ(ΐ3ΐίοη 1β3<1ίη§ 
οηΐο ογ ονεΓίοοΒίη^ ιΒε ΙβηΒ άεεΒ ε1οδεά? 

Α22 Αγ6 3Ϊγ εοη8ίΐίοηίη§/ίηΐ3ΐίε8 ννΒίεΒ ηιβν^ρεΓπιίί ιΒε εηΐΓγ οί οεγ§ο νβ- 
ρΟΙΙΓδ ε1θδ8<1? 

Α23 Αγ6 ινίικΙον/Ίγρε 3 Ϊγ εοη(1ίΐίοηίη§ ιιηίΐδ :4ίβεοηηεεΙβ<1? 

Α24 Ατε δΐηοΚίη§ ΓεςυίτεηΊβηΙδ Ββίη§ οΒδεκνε(1? 


Βίρ 

Τεπηί- 

ηαΐ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ . 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


ΚεπιβΓίςδ, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α25 Αγθ ιΗε ΓεςυΪΓειηεηΙδ Γογ Λε υβε οΓ §3ΐ1εγ βηεΐ οιΗογ οοοίάηβ βρρίί- 
ΗΠ068 Ββϊηβ οΒδβΓνβά’ 

Α26 Αγ6 η&1ίβ(1 1ϊ§Ηΐ ΓεςιιΪΓεηιεηΙδ Βεϊη§ οΒδεΓνε(1? 

Α27 Ιδ ΐΗεΓε ρΓονίβίοη Γογ 3η εηιβΓ^εηεν εβεαρε ροδδίΒίϋΐγ’ 

Α28 Ατε δυΓίϊοίεηΙ ρεΓβοηηεΙ οη ΒοεγγΙ 3η(1 3δΙιοΓε Ιο εΐε&ΐ ννϊΐΚ 3π εηιεΓ- 
£εηεγ? 

Α29 Ατε βάεςηδίε ϊηδΐιΐ3ΐίη§ πιεβηδ ίη ρίβεε ϊη ΐΗε δΗϊρ/δΗοΓε εοηηεεΙίοη? 
Α30 Ηβνε ηιε3δυτεδ Βεεη ΙαΙίβη Ιο βηκυτε βιιΓΠείεηΙ ριιηιρΓοοηι νεηΐίΐ3ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

·□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Αείάιΐίοπαΐ ΟΗεεΚδ - ΒυΙΙτ 0ίςυί(1 ΟΗεηιίεβΙδ 

5Ηίρ 

ΤεΓΓηί- 

ηβΐ 

Οοείε 

ΚεπιβΓίίδ 


Β1 Ιδ ϊηΓθΓπΐ3ΐίοη 8ν3ίΐ361ε §ϊνϊη§ ιΚε ηεεεδδβΓγ (ΙβΙβ Γογ (Ηε δβΓε Κ3η<Τ1ίη§ 
οΓ ΐΓιε εβΓβο ϊηεΐυάϊηβ, \ν1ΐ8Γε ερρΙΐεοΒΙε 3 ιηβηιιΓβείιίΓε’δ ϊηΗϊΒϊΐϊοη εεΓ- 
ΙίΓιοβΙε? 

Β2 Ιδ δϋΓΠοϊεηΙ 3ηά δυίΙηΒΙε ρΓΟΙεείϊνε εςιπρπιεηΐ (ίηο1ικϋη§ βεΙΓ - εοη- 
ΐΕΐηβά 1)Γ83ΐ1ιίη§ 3ρρ3ΓαΙυδ) βηά ρΓΟΙεείϊνε ε1οΐΗίη§ Γβ3(1γ Γογ ίηπηεείίβίε 
υβε? ι 

Β3 Αγο οουηίεΓ πιεαδυΓΟδ 3§3ΐηδΙ εεείάεηΐβΐ ρβΓδοη&Ι εοηίβεί ννάΗ ΐΗε οεγ§ο 
3@Γεεε1? 

Β4 Ιδ ΐΗε 03Γ§ο Ηβικίΐίηβ Γ3(ε εοΓηραΐίΒΙε ννϊΐΗ ΐΗε βυΐοηιβίίε δΐιαΐ Βόννη δγβ- 
Ιβιη ίΓ ίη υβε? 

Β5 Αγο εβΓ§ο δγδίεηι §3υ@εδ 3ηά αίαπηδ εοΓΓεείΙγ δει &η<ί ίη 3 §οοΒ ογ(18γ? 

Β6 Αγο ροΓίβΒΙε νδροιίΓ Βείεείίοη ΐηδίηηηεηΐδ Γβ&ΒίΙν ηνηϋηΒΙε Γογ (Ηε 
ρΓοάυείδ Ιο Βε ΗβηΒ1εο!? 

Β7 Ηβδ ΐηΓοπτίΕΐίοη οΓ Πγο ίϊ§Ηΐίη§ ΓηεΒΪΕ 3ηά ρΓοεεΒυΓβδ Βεεη εχεΗ3η§εά? 

Β8 Αγ 8 ΐΓ3ηδΓεΓ.Ηοδ8δ οΓ δυίΙβΒΙε πιβίεπηΐ Γεβίδΐ3ηεε Ιο ΐΗε 3εΐίοη οΓ ιΗε 03Γ- 
£οεβ? 

Β9 Ιβ ΐΗε οεγ§ο ίΐ3ηΒΙίη§ Ββίη§ ρεΓΓοπηεΒ ννϊΐΒ ιΗε ρΓεπηΒηεηΐ ίηδΐ3ΐ1ε(Ι 
ρίρείίηε 3γδΙεηΐ8? 


□ 

□ 

□ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΡΑΚΤ 0 

ΑΒάίΐίοηβΙ ΟΗεεΙτδ - ΒαΙΙί ΡϊςυεΓιειΙ Οηβεβ 

5Ηίρ 

ΤεΓηιί- 

ηβΐ 

Οοάε 

ΚεΠΊ3Γΐ<δ 


01 Ιβ ίηΓοΓπιβίίοη δναϋδΒΙε §ίνίη§ ιΗε ηεεεδδβΓγ (1313 Γογ ΐΗε 83Γβ ΓιαπτΙΠηρ; 
οΓ ιΗε ε3Γ£ο ίηεΐυιίίηβ, ννΙιεΓε βρρΙίεβΒΙε, 3 ηΐ3ηυΓ3εΐιΐΓ8Γ’δ ίηΗίΒϊΐϊοη 
εεΓΐίΠθ3ΐε? 

02 Ιδ ιΗε \ν3ΐεΓ 8ρτ3ν δγδίεηι Γ83<1γ Γογ υβε? 

03 Ιδ δυΓΓιείεηΐ 3ΐ|κ1 δίπίεΒΙε ρΓΟΙεείϊνε εςυίρηιεηΐ (ίηε1ιιΒίη£ βεΙΓ- 
εοηΐβίηεά ΒΓε3ΐΗίη£ 3ρρ3Γ3ΐιΐδ) βη(1 ρΓΟΙεείϊνε ο1οΐΗίη§ ΓββΒγ Γογ ίηι- 
πιεΒίβίε ηδε? 

04 Αγο νοίά δρΕεεδ ρΓορβΓίγ ίηεΓίεΒ ννΚεΓε ΓεςιιΪΓ8(1? 

05 Αγο 311 τεηιοίε οοπΙγοΙ νηΐνββ ίη ννοΓίάης οΓ(1εΓ? 

06 Αγο 03γ§ο Ι3η1ς 83Γεΐγ τεΙίεΓ νβίνεβ Ιίηβίΐ υρ Ιο ιΗε δΗίρ’δ νεηΐίη§ δγδίεηι 
3Π(1 3Γ8 Βγ-ρ3δδ8δ ε1θδβΒ? 

07 Αγο ιΗε ΓβςυίΓεΒ 03Γ§ο ρυηιρδ »ηά οοηιρΓεδδΟΓδ ίη §οοά 0 Γ(ίεΓ, βηΒ 
Ηβνε ιΗε ΓηβχίπΗίηι ννοΓΐάη§ ρΓβδδυτβδ Βεεη β^τεεά ΒεΙννεεη δΗίρ ζηά 
δΗθΓ8? 

08 Ιβ ΓβΙίφτεΩεαΙίοη οη ΒοίΙ οΓΓ εοηίΓοΙ εςυίριηεηΐ ίη §οοΒ 0 Γ<ίβΓ? 

09 Ιδ £83 άεΐεείϊοη βηυίρηιεηΐ βει Γογ ιΗε 03Γ£0, εηΙίΒΓΕίεά αηεΙ ίη §οο<1 

0Γ(ίβΓ? 

010 Αγο 03γ§ο δγδΙεΓη §3υ§εδ βηά βΙβΓΠΐδ εοΓΓεοΐΙγ δεί βη<1 ίη £οοά ογ<18γ? 
011 Αγο 6ΓηεΓ£βηεγ δΗυΙ <1ο\νη δγδίεηΐδ ννοΓΚΐη£ ρΓορβΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 



Α 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


012 ϋοεβ δΚοΓβ Ηηονν (Ηε ε1οδίη§ Γ3ΐε οί δΗίρ’δ βιιΐοπίδΐίε ν3ΐνεβ? εΐοεβ δΗίρ 
Ηηνε δίπιίΐΕΓ άεΐηίΐδ οί δΗοΓε 8γδ(βηι? 

013 Η33 ίηίοΓτηβΙίοη Βεεη εχεΗ3η§β<1 ΒεΚνεεη δΗίρ 3η<1 δΚοΓε οη ηιίηΪΓηυπι 
\νοΓ^ίη§ ΙβηιρεΓβΙυΓβδ οί (Ηε οβγ§ο δγδΐεηΐ8? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

ΤεΓΓηί- 

ηδΐ 

Οοιίβ 

ΚεηιβΓΗδ 


ϋ1 Αγ 6 (Ηε ηεεεβδδΓγ ροΓίβΒΙε οχγ§βη βηδΙγβεΓδ τβαάγ ίοΓ ϊπιπιβ<1ί&1ε ιΐδε? 
Ηδνβ (Ηεγ Βεεη ΐεδίεά αη<1 β^υβίεά ΗείοΓε ιΐδε? 

ϋ2 Ηαβ ΐΗε ρεΓπιβηεηΙ οχγ§εη 3Π3ΐγζεΓ Βεεη α<Ι]ιΐ8ΐε(Ι βηά ζεΓΟβίΙ Βείοτε 
υβε? 

ϋ3 Ηαδ ιΗε §οο(1 ίυηεΐίοηίη§ οί ιΗε §ΓβρΗίο οχγ§εη Εη3ΐγ?8Γ8 3η<1 ίηεΓΐ §35 
ρΓεβδίίΓε §3υ§εδ Βεεη εΗεεΗε<1 ϊηΐο ΐΗε άϊδίήΒυΐϊοη βγδ1ειη? 

ϋ4 Αγ8 (Ηε βίαπη (Ιενϊεεβ Γογ ΐΗε ίοΓεβεεβΒΙε Ιίιηϊΐδ οί ιΗε οχγ§εη 3ηα1γζβΓ, 
(Ηε ΐειηρεΓ3ΐυΓ8 οί ρΓοάυοεεΙ ίηεΗ §38 3η<1 ιΗε ρΓεββϋΓε ίη ρεΓίεεΙ ίιιηε- 
Ιίοηίη§ εοηάίΐίοη? 

ϋ5 Ηβνε ΐΗε ίηάίεβίίοηδ οί ιΗε ΐεηιρεΓβΐιίΓε οί ρπχΐυεεά ίηεη §38, οί ίΗε 
οχγ§βη εοηίβηΐ 3>κ1 ρΓβδδυτε ίη ίΗε (ϋδίπΒυΐίοη δνδΙεπι/ίβηΗδ Βεεη 
εΚεεΙ<βί1? 

06 Ιβ ιΗε 3ΐιΙοπΐ3ΐίε δΗυί εΐοννη βγδίεηι οί ίΗε εβΓ§ο ρυηιρβ ίη ρεΓίεεί ορεΓβί- 
ίη§ οοηάίΐίοη ίη 0338 ΐΗεΓβ ίδ 3 ίβίΙυΓβ ογ ίΗε ρΓο< 1 ιιεΐίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηεη §3δ? Ιη 0358 ΐΗεΓε ίδ ηο βυίοτηβίίοη, ίδ (Ηε εΓενν οΓ§3ηίζε(1 3η(1 
Γ83<1γ Ιο 30ΐ? 

ϋ7 Η33 ίΗε ρΓεδδυτε ίη ίΗε ίηβΓΐ §35 (ϋδίπΒιιΙίοη δγβίεπι (ΙίηιίηίδΗβά ΒείοΓε 
ίΗε Ιϋ1ίϊη§ οί ηιεδδϋΓεΓηεηΙδ 3η<1 δβπιρίεδ Ιο ρεπηίδδίΒΙε 1ίπιίΐ5? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 




δΗίρ δΗοΓβ 

Αγ8 ίβηΚ ε1ε3ηίη§ ορεΓβΙίοηδ ρίβηηβεί (1υΓίη§ ίΗε δΗίρ’δ βίβγ 3ΐοη§δί(1β ίΗε 



δΗοΓβ ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? 

Υεβ/Νο* 


Ιί 80 , Ηβνε ιΗε ροΓΐ βυΐΗοπίγ βηά ιβΓΓηίηδ! Ηεεη ίηίοπηε<1? 

Υεβ/Νο* Υεβ/Νο* 



"Όεΐείε Υεβ οί Νο 38 βρροΓίίβΙε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψε Ηδνε οΗεεΗείΙ, ννΗεΓε 3ρρορπ3ίε ]οίηί1γ, ιΗε ίίεπίδ οη ίΗίδ οΗεεΙί ΙίβΙ, 3η<1 Ηβνε δβίίδίϊεά οιίΓδεΙνεδ ΐΗβ.1 ίΗε εηίπεδ ννε Ηηνβ πιεγΙο 3Γε 
εοΓΓεεί Ιο ίΗε Βεβί οί οιιγ 1ίηο(ν1ε(1§ε, 3ηά 3ΓΓ8η§εηΐ8ηΐ8 ίΐΕνε Βεεη πιβείε Ιο εβΓΓγ ουί Γερείίίΐνε οΗεεΗδ 3δ ηεοεδδβΓγ. 


Γογ δΗίρ Γογ Τεπηίηδΐ 


Νδηιε . Νβιηε . . 

Βδηΐί.'. Ροβΐΐίοη . 

8ί§ηβΙυΓε . . ... 5ί§η3ΐυΓε 

Τίηιε. 

ϋβίε . 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















